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PART III 

Stores Purchase 


Medical Education Department 


tender notice 


GA-5 7 / 1 01U/M CC. 


JtA Jiitwwj? 2010. 

manufacturers or 
imported research microscope with fully 


The 


Served conjiwiitivc tenders in the prescribed form arc invited from ibe 
authorised distributors for the purchase ofEmotuhir x _ __ 

Integrated Digital Quii'Ta for Hie Sickle Cell Disease Project at Medical College, Calicut h 

envelope containing the tenders Bbftild bt superscribed aV'Teiukr No. CA-57/2010/MGG" for the supply 
of BmocuLir Jiupwtcd research microscope with fully imbued digital camera due nn 25-2-20 L0 
nnd *houl4 b.: adimssed c» eh- P-'i.iiiip.il, Medical CiJl^ 0 ^ 10^73 003. Belated tenders 

auch 
tenderera 
front 



siloed 

items 


Rite should be quotjd agtiost piynua: in laJUa only. Ttie lexers without tho required 

Earnest Mmjy Deposit \nd a*rcem;nt an I not sa?isfying f>th?r lender coTliti >as arc liable to bs rejeoted 
without any notice. Tender fortni are not tramfirable. Ch:quc r Draft, PoSMge Stamp* etc, will not he 
accepted toward* tbe coit oTtender fo:ma, Diplioate cop/ of wader form tm be obtained on payxnsat. 
tvorkLog < 1 m 5^ L * Cai ^ad fro in the QlScc oi ihz Principal, Medical College, iCizuikoic during th& 









naiaim>ldHTl^a fflTu^jJcu»Tcn>lTy u ^i^J^cfc^no-Tflej^ft- 1 
^ot^LO^au 1 * (wlslanraa fl s> «je-™^Li.& \ulsa1»o^ : 

<m&mjaaB3i^i&(J3» acnJ&ifl 11 *^ euqoK>^i» ftflflnssm* ! ^iJagjm^lm 1 * si^aaiej iETi u rinjra^i™ u iJ33airnr® 

d rfrfieji} TO^t» ffctl ml ^JH-S , 

aftftejo tu_i<&i o& ibisotw 11 LruVfrnjn^yjQq, j=t).n'i.L>l*raa'i J^jk&a^pi^ fS u -3 

ailfli&fTu™^ rarao»ia u fl€sa™CT0sro u . oaajiih'S gjQliflfl^am mjJliOiraldm^flnfliftj. a* ao* 

25 ■ 2-2010-™ L o>3 u'lflej 11.30-nra w a* tAiam^ i thM-i-iS a u aua ^i>.> r/>1 ^..m *s ^ nfi o a®* 3 ™s^u^rnrsal 

ari«GJorro tf aaflonramlo.iVi mlflJCttQiBfl m ffmrjT fc&Acu)* a^lsjb c>jij oa^ hummel* wV\ finJT^ro J naaift rm^rvair' 
m^flnfiiDwru craJleiniifl^-Tmp^), 50 na^u mlaJSMflS aa^ycnmsal.’a* cnW'AJrt™ auflnjAtfflT&Jjsa 

■mjaamrtj { .tw □. I % mfl taai^armjs’l arl^ciiTLil a<r>^ t^sa y - -mia r3 pj ' a sa 6rra m aem*. 

e^a^i^nu^^'Oa a <3? otf'! glm 3 s ,J e>mnjj^d>sira6 rjnfliac^Ej^ Lnjlnirrolnpgn^ftlrp fl^aA'l-Wlrol CDlomia 
altiicruiwgilrflfo Gja^Easm 1 ' 3 . inJfro*nftjrtn m&cuilnrul ajal^a^rromifli) F 
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